


Un llamado extraordinario para donaciones a la iglesia. 

Solicitud de apoyo: Calefaccion y aire acondicionado para nuestra 
iglesia. 

Uno de los sitios mas importantes de nuestra fe catolica es nuestro edifi- 
cio de la iglesia. 

Escuchamos la palabra de Dios. Vivimos la misa... el cuerpo y la sangre de 
Cristo. 

Vivimos experiencias de los eventos importantes de nuestra vida en el 
edificio de la iglesia. 

El lugar al que llamamos iglesia puede ser el lugar donde adquirimos 
nuestra fe en varias ocasiones de nuestra vida desde el nacimiento hasta 
la muerte. Desde bebes hasta adultos al ser bautizados, los nihos al hacer 
su primera reconciliacion, luego su primera comunion; para los adultos el 
ser traidos a la fe, los matrimonios, los canticos y alabanzas, los concier- 
tos, semana tras semana, nos reunimos en este lugar. 

Un servidor que se oculta en este edificio de la iglesia es el sistema de ca- 
lefaccion, ventilacion y aire acondicionado, tambien conocido como el sis- 
tema HVAC. 

Nuestro sistema de calefaccion y ventilacion se instalo en el edificio origi- 
nal de la iglesia cuando fue construida en 1967. Cuando se instalo era un 
sistema de calefaccion y ventilacion. El sistema fue disenado para mover 
40,000 toneladas de aire a traves del edificio. 

Este sistema dejo de funcionar en Febrero del 2016. El Comite de Cons- 
truccion descubrio que el sistema no podia ser reparado a lo largo del 
tiempo e investigo el sistema apropiado con efectividad de energia para 
nuestra iglesia. Ahora en la epoca moderna, este tipo de sistemas pro- 
veen calefaccion durante el invierno y aire acondicionado durante los ca- 
lurosos dfas de verano. 

El costo para un sistema HVAC, que incluye un serpentfn de calefaccion a 
la medida, conductos, contratistas, mitigacion de asbestos y costo de re- 
curso especial, actualmente se calcula alrededor de $250,000. Esto exce- 
de el Fondo de Mantenimiento de la Iglesia actual. 

El Consejo Administrative ha recomendado al pastor, quien ya lo ha auto- 
rizado, una recaudacion de fondos extraordinaria para reunir esta suma 




de dinero comenzando ahora hasta el otono del 2016 y asi financiar este proyecto. Las donaciones para 
este proyecto seran hechas por miembros y otras personas a San Mateo y seran consideradas 
"extraordinarias y mas alia de la donacion regular". 

Las donaciones en efectivo u otro tipo de obsequios que pueden ser convertidos en efectivo seran recibi- 
das a mas tardar en octubre del 2016. 

Otras oportunidades para contribuir a la causa podrian incluir: 

• Equipos de trabajo contratados para realizar un proyecto donde las ganancias sean dadas a la recau- 
dacion. 

• Hacer una donacion en linea a traves de WeShare: https://stmatthewhillsboro.weshareonline.org/ 

• Vender algun articulo donde las ganancias de la venta sean donadas a la recaudacion. 

• Donaciones de contrapartida de empleadores o compamas que proveen este tipo de donacion 
( matching gifts). 

• Financiacion de donantes como el Fidelity Charitable Fund. 

• Organizar una fiesta de familias y amigos de San Mateo para animarlos a contribuir a la recaudacion. 

• Hacer una contribucion mensual destinada para la recaudacion a partir de hoy hasta octubre del 
2016. 

• Contribuir de cualquier manera que usted lo desee o sea llamado a hacerlo por medio de Dios. 

Este llamado extraordinario para recaudar fondos sera dirigido por la Oficina de Desarrollo de San Mateo 
con un equipo de voluntarios comprometidos a asegurar el exito del programa. 

Un agradecimiento apropiado y un reconocimiento seran extendidos a los donantes y contribuidores para 
esta recaudacion incluyendo una celebracion parroquial. 

Oracion: 

Oh Dios, nos provees todo incluyendo nuestro lugar para adoracion. 

Conducenos, guianos, dirigenos mientras comprendemos nuestra 
donacion. 

Oramos por otros feligreses mientras disciernen su donacion. 

Que experimentemos su generosidad a traves de la donacion, apoyo y 
exito en esta recaudacion especial. 

Con tu hijo y el Espiritu Santo, te alabamos por siempre. 

Amen. 
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Para mas informacion contacte | Dave Eitland | Director de Desarrollo 
Iglesia Catolica de San Mateo | 475 SE Third Ave | Hillsboro, OR 97123 
503.648.1998 x 256 (oficina) | 503.648.4489 (fax) | deitland@stmatthewhillsboro.org 

www.stmatthewhillsboro.org 


